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Spurs : la climatisation est réparée 


7 juin 2014, 10:46 par Julien Deschuyteneer #@JDeschuyt 


Acteur surprise du Game 1 des Finales NBA, l'air conditionné de la salle des Spurs sera 
réparé et opérationnel pour le match 2. 


Le problème d'électricité qui a causé la panne de climatisation de AT&T Center pendant le 
Game 1 des Finales NBA a été réparé. C'est ce qu'ont fait savoir les San Antonio Spurs hier 
dans un communiqué : 


« Le système de climatisation a été testé, est totalement opérationnel et va continuer à être 
contrôlé. Les événements à venir au AT&T Center, y compris le concert de Roemeo Santos ce 
soir, le match des Stars samedi et le Game 2 des NBA Finals dimanche, se auront lieu comme 
prévu. Nous présentons nos excuses pour les conditions dans la salle durant le match de la 


nuit dernière. » 


Alors que cette panne est à l’origine de la sortie pour crampes de LeBron James et a ainsi eu une influence sur la fin du match, Tony Parker 
rappelait à quel point les San Antonio Spurs espéraient des conditions normales dimanche : 


« Je veux que la clim revienne, je veux jouer le vrai Miami Heat, le double champion en titre, avec Lebron de retour. J'espère que ce n'est pas 
grave. Et j'espère qu'il sera à 100% dimanche. Parce que, en tant en que compétiteur, vous voulez jouer contre les meilleurs. » 


Tony Parker devrait être rassuré : LeBron James sera opérationnel dimanche. Comme la clim. 
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Commentaires (8) 


LakersWeLoselt! 7 juin 2014 à 11:02 
Donc déjà LeBron n'aura pas de soucis à se faire pour le game 2 il pourra s'en prendre qu'a lui même si il le foire ! 
Répondre | 

taco16 7 juin 2014 à 11:55 


Jusqu'au moment des crampes,LeBron jouait à son niveau. 


Répondre | 


LakersWeLoselt! 7 juin 2014 à 12:09 
J'ai pas dit qu'il jouait pas à son niveau “en fait j'aurais du dire dans le 4ème quart il n'aura pas d'excuses 
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